maszynista 1 monter, 


przeżywszy lat 54, po długiej 1 ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami 
zasnął w Panu dnia 22 kwietnia 1904 r. 


Wyprowadzenie zwłok odbędzie się w niedzielę dnia 24 b. m. o godz. 4 popołudniu z „Collegium 
medicum* przy ulicy Grzegórzeckiej, wprost na miejsce wiecznego spoczynku — na który-to 
obrzęd zaprasza się Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność. 


Zakład pogrzebowy Jana Wolnego ul. w. Temasza L.-4. Fila. Kopernika L. 6. 


(iżcionkamm drukarni Zwiazkever w Arakowte, 


